Flott reagiert: Firma Echelon streicht 
Angabe zu Biontech-Stoff nach corodok- 
Veröffentlichung 


Mit Kausalitäten soll man zurückhaltend sein. Deshalb spreche ich bes- 
ser davon, daß das Unternehmen "Echolon Biosciences" die Angaben 
auf seiner Internetseite "im zeitlichen Zusammenhang" mit einer 
Veröffentlichung hier geändert hat. 


Um 1:11 Uhr war hier heute der Beitrag "Was weiß und verschweigt das 
‚Paul-Ehrlich-Institut zum Auslöser von Anaphylaxien beim Biontech- 
Stoff?’ eingestellt worden. Darin wurde anhand eines Screenshots die- 
se Firmeninformation zitiert: 


»ALC-0159 ist neben ALC-0315, DSPC und Cholesterin einer der 
Bestandteile des BNT162b2-Impfstoffs gegen SARS-CoV-2. 
Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke und nicht für den 
menschlichen Gebrauch bestimmt.« 


Ruft man die Seiteechelon-inc.com heute auf, ist dort zu lesen: 


»ALC-0159 ist neben ALC-0315, DSPC und Cholesterin einer der 
Bestandteile des BNT162b2-Impfstoffs gegen SARS-CoV-2. Dies 
ist ein Produkt in Reagenzienqualität, das nur für 
Forschungszwecke verwendet wird.« 


Der Screenshot war um 00:50 Uhr entstanden. Der Text wurde geän- 
dert um 00:29. Das ist nachzuvollziehen über archive.org. Wie kann 
das sein? Das Datum für die Änderung der Seite wird als GMT angege- 
ben. 00:29 in Greenwich bedeutet 01:29 in Berlin. 


Spontan sieht es aus wie ein Treffer. 


Update: Da es viel Lob gibt, erneut der Hinweis darauf, daß das Ganze 
nicht allein auf meinem Mist wächst, sondern auch in diesem Fall aus 
‚Anregungen in den Kommentaren entstanden ist. 
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